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II capitello deue eflere alto la meta del diametro della colonna : e fi diuide in tre parti : quella dif 0 
prali da all’Abaco , e cimacio : il cimacio e d elle cinque parti di quella le due , e ii diuide in tre parti • 
d’una fi fa il Liftello , e dcll’akre due laGola. La feconda parte principalc ii diuide in tre parti 
li : una ii da a gli anelli, 6 quadretti : i quali fono tre uguali : i’altre due rcftano all’ouolo : il quale had] 
lporto i due terzi della fua aitezza . La terza parte poi fi da al collarino. Tutto lo fporto e pcr'la ouinta 
parte del diametro della colonna. LAftragolo,oTondinoe alto quanto fono tutti tre gli anelli 1 
fporge in fuori al uiuo della colonna da baf lo . La Gambia c alta per la meta del Tondino : il f uo fp C 

la meta della groffezza della colonna , 

ouero benda ; e tanto fe lc da di fporto ; ^ ^ 

cie : le quali deono eifer fei , & al Liftello, che c lotto la Tenia, che e per il terzo di dette goccie ] Dal- 
la T enia in giufo ft diuide il refto in fette parti : tre fi danno alia prima fafcia , e quattro alia feco nda. ' 
Il Fregio va alto vn modulo e mezo : il Triglifo e largo vn modulo : il fuo capitello e per la fefta parte 
del modulo . Si diuide il Triglifo in fei parti : due fi danno a due canali di mezo : vna a due mczi ca- 
nali nelle parti d i fuori 5 e 1’altre tre f anno gli fpatij ,che fono tra d etti canali . La M etopa , doe fpatio 
fra Triglifo , e Triglifo deue eflere tanto larga quanto alta . La Cornice deue eflere alta vn modulo, 
& vn fefto , e ft diuide in parti cinque , c meza : due fi danno al Cauetto, & Ouolo . Il Cauetto e mi- 
nor dcll’Ouolo , quanto e il fuo liftello : le altre tre e meza fi danno alia corona , 6 cornice , che vol- 
garmente fi dice Gocciolatoio : & alia Gola riuerfa, & diritta . La Corona deue hauer di fporto del- 
le fei parti del modulo le quattro , e nel fuo piano che guarda in giu , & fporta in fuori per il lungo fo- 
praifngiift fei goccie, e peril largo tre co’ fuoi liftelli , e fbpra le Metope alcune rofe. Le goccie 
vanno rotonde, e rifpondono alle goccie fotto la Tenia .-lequali vanoin forma di campana . LaGo- 
la fara pin grofla della corona la ottaua parte : fi diuide in parti otto , due fi danno aH’orlo , e fei refta- 
no alia Gola :1a quale ha di fporto le fette parti e meza. Ondel’Architraue, il Fregio, elaCormce 
vengono ad eifer alti la quarta parte dell’altezza della colonna. E quefte fono le mifure della Corni- 
ce fecondo Vitruuiordalla quale mi fono aiquanto partito alterandola de’ membri, & facendola 
vn poco maggiore. 

A, Gola diritta. 

B, Gola riuerfa. 

C, Gocciolatoio. 

D, Ouolo. 

E, Cauetto. 

F , Capitello del Triglifo. 

G, Triglifo. 

H, M etopa. 

I, Tenia. 

k, Goccie. 

L, Prima fafcia. 

M, Seconda fafcia. 

Y, .Sofritto del Gocciolatoio. 

’ Le parti del Capitello. 

N, 'Cimacio. 

O, Abaco . 

P, Ouolo. 

C^_Gradetti. 

R, Collarino. 

S , Aftragolo. 

T, . Cimbia. 

V, Viuo della Colonna. 

X , Pianta del Capitello : & il Modulo diuifo in trenta minuti. 
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